LA CASA + HOME 


las instalaciones internas e internal systems 


el ventilador 
fan 


el calentador de 
el radiador el calentador (Cla estufa) convección 


radiator space heater portable heater 


con corriente 


la electricidad + electricity 


la toma de tierra hot 
ground E -— 
el filamento 
filament : la clavija s 
' : dde neutro 
== neutral 
-» - 
la bombilla de ahorro de energía el enchufe (macho) los cables 
energy-saving bulb plug wires 


vocabulario e. vocabulary 
el voltaje el generador  elenchufe (hembra) la corriente continua el transformador 
voltage generator socket direct current transformer 


el amperio el fusible el interruptor el contador de la luz el suministro de 
amp fuse switch electric meter electricidad 


household 
la corrriente la caja de los la corriente alterna el corte de luz current 
eléctrica fusibles alternating current power outage 
power fuse box 


60 español + english 


